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PART III 
Education Department 


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


- നമ്പർ റ്റി. എക്സ് 


DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION 

NOTIFICATION 
No. EG3/15085/2013 . 

20th January 2014. 
The following is the Select List for promotion to the 
Post of Superintendent in the Government Commercial 
Institute for the year 2013 drawn by the Departmental 
Promotion Committee (Lower ) met on 24 - 12 - 2013 . 


. 3/9997 /2013 / ജെസിറ്റി . 

2013 ഡിസംബർ 26. 


Select List for the Post of Superintendent in 
Government Commercial Institute for the year 2013 


- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2006 ഏപ്രിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ മെയിന്റനൻസ് 
ഡിപ്ലോമ പരീക്ഷയിൽ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, 
നെടുമങ്ങാട്- ൽ നിന്നും 83150572 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം 
പാസായ ശ്രീമാൻ അഭിലാഷ്, എസ്. എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ 
ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു . 
മേൽ പ റഞ്ഞ ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും 
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, 
തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ 
താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


| 1 . 


Smt. Minimol , V. S . 


DR. J. LETHA, 


Director of Technical Education 

Convenor, DPC ( L ), 
Department of Technical 

Education. 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


Thiruvananthapuram . 


18th FEB. 2014] 


KERALA GAZETTE 
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നമ്പർ റ്റി . എക്സ് 


. 18/ 9423 / 2013. 


2014 ജനുവരി 17 . 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2007 ജൂൺ മാസത്തിൽ 
നടത്തിയ കെ . ജി. സി . ഇ . (ആട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്) 
പരീക്ഷയിൽ 84411629 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
ശ്രീമാൻ നാരായണസ്വാമി, കെ . കെ . എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ 
കെ . ജി . സി . ഇ . ( ആ ട്ടോ മൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്) 
പരീക്ഷയുടെ ( നമ്പർ 11947 ) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു 
പോയിരിക്കുന്നു . മേൽപ്പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും 
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, 
തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ 
താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറുടെ 
കാര്യാലയം, കൈമനം, 

( ഒപ്പ്) 
തിരുവനന്തപുരം. 

ജോയിന്റ് കൺട്രോളർ. 


